रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 97 


. 


. . . 


. 


. 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेजयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 -- Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं•505 ] 
No. 505 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 23 , 1997 / पौष 2, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23 , 1997/PAUSA 2 , 1919 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1997 
सा . का .नि . 722 ( अ ). - केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम , 1906 ( 1906 का 3 ) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : --- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : --( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण ( सेल्यूलर जेल विषय - वस्तु पर आयरन 82 % और क्रोमियम 
18% वाले एक रुपए के गोल सिक्कों के मानक वजन और उपचार ) नियम , 1997 है ; 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार : -- सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 ( 1906 का 3 ) की धारा 6 के उपबंधों के अधीन ढाले गए एक 
रुपए के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण के लिए अनुज्ञात उपचार वह होगा, जो नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है : 


सारणी 


अनुज्ञात उपचार 


सिक्के का अंकित मूल्य 


मानक वजन 


संरचना में 


मानक वजन में 


एक रुपया 


4 . 85 ग्राम 


क्रोमियम के लिए 1/ 200वां धन या ऋण 
अर्थात् क्रोमियम की मात्रा में अंतर 17.5 % 
और 18. 5 % के बीच हो सकेगा । 


1/ 25वां धन या ऋण अर्थात् वजन में अंतर 
5.044 ग्राम और 4.656 ग्राम के बीच हो 
सकेगा । 


[ फा . सं. 13/ 3/ 97 -सिक्का 2 ( 1 ) ] 
एम. पी. सिंह, अवर सचिव (सिक्का ) 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

. New Delhi, the 23rd December , 1997 
G .S .R . 722 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 21 read with section 7 of the 
Coinage Act, 1906 (3 of 1906 ), the Central Government hereby makes the following rules, namely : 
1 . Short title and commencement : 

( 1) These rules may be called Coinage (Standard weight and remedy of the One Rupee Circular Coins containing 
Iron 82 % and Chromium 18 % with the theme Cellular Jail ) Rules, 1997 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . Standard weight and remedy allowed : 

The standard weight of the coins of One Rupee coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 
3 of 1906 ) and the remedy allowed in making such coins shall be as specified in the Table below : 

TABLE 


Jenomination of the 


Standard 


Remedy allowed 


coin 


weight 


In composition 


In standard weight 


One Rupee 


4 . 85 
grammes 


1/200th plus or minus for 
Chromium , that is to say 
Chromium could vary 
between 17.5 % and 18 . 5 % 


1/25th , plus or minus, that is to say, the 
weight could vary betwcen 5 .044 
grammes and 4 .656 grammes . 


[File No . 13 /3/97 -Coin . Il ( 1)] 
M .P . SINGH , Under Secy . (Coin ) 
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